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The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Health and Human Services 
Department of Public Health 
William A. Hinton State Laboratory Institute 
305 South Street, Jamaica Plain, MA 02130 


06/09/2011 


Debra Payton 

Assistant District Attorney, Norfolk County 


Dear ADA Payton, 

Enclosed is the information you requested in regards to Commonwealth vs. 

Included are copies of the following: 

1. Drug Analysis Laboratory Receipt. 

2. Curriculum Vitae for Annie Dookhan & Kate Corbett. 

3. Control Cards with analytical results for samples 

4. Analysis sheets with custodial chemist's hand notations and test results. 

5. GC/Mass Spectral analytical data for samples 

Annie Dookhan was the custodial chemist and performed the preliminary testing and net weight for 
this sample. Kate Corbett was the confirmatory chemist and analyzed the GC/MS data for this 
sample. 

If you have any questions about these materials, please call me at the number below. 




Annie Dookhan 
Chemist II 
Drug Analysis Lab 
Jamaica Plain, MA. 02130 
(617) 983-6631 


Folk OIG PRR 047040 




PLEASE PRINT CLEARLY OR TYPE ALL INFORMATION 


Boston Drug Laboratory 
Tel (617) 983-6622 
Fax (617) 983-6625 

Boston Hours 

8 : 00 - 11:00 

2 : 00 - 4:00 


The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Health and Human Services 
Department of Public Health 

State Laboratory Institute 


DRUG RECEIPT 


Amherst Drug Laboratory 
Tel (413) 545-2601 
Fax (413) 545-2608 

Amherst Hours 

9 : 00 - 12:00 

1 : 00 - 3:00 


City or Department: L\} y t/ 


_Police Reference No.: 


7 

Name $nd Rank of Submitting Officer: 

.to 


4 



To be completed by Submitter To be completed by Lab Personnel 

Description of Items Submitted Gross Weight Lab Number 









Curriculum Vitae 


Annie Kiian (Dooklian) 

Education; 

University of Massachusetts, Boston, Ma, Master of Science in Chemistry. 

University of Massachusetts, Boston, Ma, Bachelor of Science in Biochemistry. 

Experience: 

2003 - present 

Chemist I. U. Massachusetts Department of Public Health, Drug Analysis Laboratory 

♦Completed six-week training course conducted by senior staff within the Department of Public 
Health, Drug Analysis Laboratory. 

♦Appointed Assistant Analyst by Assistant Commissioner of Public Health, 2004. 

♦Responsible for the identification of illicit drugs to determine violations of harmful and narcotic 
drug laws. 

♦Trained in the use of complex analytical instrumentation, microscopes and balances for the 
purpose of drug analysis. 

♦Maintenance and repairs of all analytical instruments. 

♦Responsible for the Quality Control of all analytical instruments, reagents and controls/standards. 
* Responsible for the Quality Control/Quality Assurance program for the drug lab. 

♦Notary Public. 

♦Qualified as an expert witness in Massachusetts Courts and U.S. District Court 
2001 -2003 

OC Analyst I. H . UMMS-Massachusetls Biologic Laboratory, QC Material Control 

♦Completed proficiency training conducted by a member of the staff within the MLB Quality 
Control and Quality Assurance Department. 

♦Method Development for creating new techniques and enhancing vaccines for the QC Dept, and 
FDA. 

♦Writing, revising and reviewing Standard Operating Procedures (SOPs). 

♦Trained and supervised new chemists and interns for the department. 

♦Routine QC testing of products for the FDA. 

♦Trained in the use of complex analytical instrumentation, and balances for the purpose of QC 
analysis for product and validation projects. 

♦Calibration, preventive maintenance, QC and QA of analytical instrumentation. 

♦Complete testing of chemicals for Vendor Validation Project for the FDA. 

♦Compendial testing and interpretation of the USP, ACS, FCC, AOAC, Merck Index, PDR, etc. 

Additional Training: 

Dept, of Justice - Forensics Professionals, (numerous trainings) 

GLP/GMP course with Massachusetts Biologic Laboratory. 

QC/QA training according to FDA Codes and Regulations. 

GC and GC/MS courses with Agilent Technologies and Restek. 

HPLC course with Waters Cooperation. 

F1TR course with Specfros. 

TOC training with MBL and Sievers. 

Association: i 

American Chemical Society (ACS) 

Northeastern Association of Forensics Science (NEAFS) 



Curriculum Vitae 


Kate A. Corbett 
Education 

Bachelor of Science Degree, CHEMISTRY May 2003 
MERRIMACK COLLEGE 

Coursework included: Organic Chemistry, Inorganic Chemistry, Quantitative 
Analysis, instrumental Analysis, Physical Chemistry, Physics, Calculus 


Employment 

Chemist II State Laboratory Institute (March 2008-Present) 

Massachusetts Department of Public Health 

Drug Analysis Laboratory 

> Responsible for the identification of substance and trafficking substances to 
determine violation of the Massachusetts drug laws 

> Responsible for the identification of pharmaceuticals to determine violation of 
the Massachusetts drug taws 

> Operate analytical instrumentation, microscopes and balances for forensic 
drug analysis 

Chemist I Slate Laboratory Institute (2005-March 2008) 

Massachusetts Department of Public Health 

Drug Analysis Laboratory 

> Responsible for the identification of substance to determine violation of the 
Massachusetts drug laws 

> Operate analytical instrumentation for the purpose of performing forensic 
drug analysis 

> Successfully completed an eight week training course In the analysis of drugs 
conducted by senior staff of the Department of Public Health, Drug Analysis 
Laboratory 

> Appointed an assistant analyst for (he Department of Public Health, Drug 
Analysis Laboratory in 2005. 

Research Associate (September 2003 ~ August 2005) 

SENSOR TECHNOLOGIES, INC - Shrewsbury, MA 

> Prepared chemistries used in making sensor beads 

> Generated and examined sensors employing fluorescence spectroscopy 

> Performed protein, dye and sugar assays using UVA/IS spectrophotometry 

> Carried out titrations on ricin using fluorescence correlation spectroscopy 

> Statistical analysis of experimental data 

Intern (March 2003 - August 2003) 

MASSACHUSETTS STATE POLICE CRIME LABORATORY - Sudbury, MA 

> Assisted in the gathering of case files to fulfill the National Institute of 
Justice's No Suspect Backlog Reduction Grant 

> Observed in the Evidence, Criminalistics, DNA, Drug, Trace, Toxicology, and 
Bomb/Arson Units 
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Date Analyzed: 


City: Weymouth Police Dept. 
Officer: Detective THOMAS ANDERSON 
Def: 



Amount: 
No. Cont: 


Subst: SUB 


65 Cont: pb 


Date Rec'd: 01/26/2011 
Gross Wt.: 36.11 


Prelim: Coccus 


Findings: 


No. Analyzed: 2.0 
Net Weight: 

# Tests: \ 2 . 0 C*SO 


Cp OXJIa^ 




DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE it 
No. of samples tested: 


AGENCY ANALYST 


Evidence Wt 


PHYSICAL DESCRIPTION: 


Sn L> S ^Vxs 

+ 


Gross Wt ( 65): 3\,* 


Gross Wt ( zo): \Q 

Pkg. Wt:_ 

Net Wt: 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

%,0 Thiocyanate ( 4 -) 

2 -° Marquis 

0,0 Froehde's_ 

2 -o Mecke’s 


Microcrystalline Tests 
Gold 

ZQChloride _ 

2- °TLTA j_v]_ 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 

RESULTS i>n(iri ftfr _ 

DATE 2- t S~U 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 
RESULTS Cor <-. \.hc. 

MS 

OPERATOR 

DATE 


Revised 7/2005 
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Sample #: 


# samples tested: *2.0 


# 

Gross 

Weight 

Packet Weight 

Net 

Weight 

M 

1 


e>.vo-\3 

n.?^2-4 

26 

2 

o • So 

o • VS b3 

C-3b$ 1 

27 

3 

o- "Sfefrs 

O 


28 

4 


o • \o v a3> 

O ✓ lta 

29 

5 

o. s&'iS 

o. aso 

O 

30 

6 


o • \oBS 

o 

31 

7 

n. MOS2- 

O-oSbfc 

0-3W^ 

32 

8 

©■«-0 0 i3> 

O .to\°\ 

o ■ v.( 

33 

9 

0 


0-3^5 

34 

10 

o- 

o . \ 2.^.5 

o ^b 

35 

11 

J> 

£ 

0 

*0 

Q 

o .iuoO 

n . 3 bhb 

36 

12 

a. 

D • ^ 

O ■ *4 R\ 

37 

13 

O. 

O . IV-'A 

jo.3 SIS 

38 

14 

o ■ ^zbo 

O • \ZO z 

o.^o^e 

39 

15 

fi.MlW 

o • O^IH l 

0. 3 Ct^O 

40 

16 

o 

o • \'L K -\. < k 

n-s^is 

41 

17 

0--SMO 

0 •W'Sl 

0- 3^b3 

42 

18 

0. S3.O0 

O . YI~) O 

(9 .U03'0 

43 

19 

0-^10 

o . 

o 

44 

20 

O • $ 

O . \ 0 Vb 

©. Hi\ 3 

45 

21 




46 

22 




47 

23 




48 

24 




49 

25 




50 


Calculations: 

C\Qr\ 


Gross 

Weight 


Packet Weight 1 Weight 




<to 35 o • 3 S 40 ( ^ 
- 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2011\SYSTEM7\02_16_11\772221.D 

KAC 

16 Feb 2011 14:18 

BLANK 

1 

DRUGS 

RTE 



Time-> £00 ' 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 ’stO 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


772221.D Thu Jun 09 08:42:17 2011 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2011\SYSTEM7\02_16_11\772222.D 

KAC 

16 Feb 2011 14:30 

COCAINE STD 

22 

DRUGS 

RTE 


Abundance 

j 


4169 


TIC: 772222.0 


1500000! 


1000000 


500000 


h7me~> 2.00 2.60 3.00' 

' 3,50 4,00 4.50' 5,00 

' 5.50 

8,ti0 ' 

6.50 7. 00 1 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 ' j 


Ret. Time 

Area 

Area 

% 

Ratio % 

4.691 

1753721 

100 . 

00 

100.00 


772222 .D 


Thu Jun 09 08:42:20 2011 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Ql-201l\SYSTEM7\02_16_ll\772222.D 

Operator : KAC 

Date Acquired : 16 Feb 2011 14:30 

Sample Name : COCAINE STD 

Submitted by : 

Vial Number : 22 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID 


1 4.69 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


Minimum Quality: 95 
Minimum Quality: 90 


CAS# Qual 


Abundance ..... " Average of 4,670 to 4.770 min.:772222.U (-) 

j 82 


80 j 

60 


182 


135 162 166 


208 222 


272 

244 259 281 


I 0'-, , .■ M jvi ,. . t T, ..i»...#*!«,. I.,,, 7 .. ,-77.,1-7. -, .., ^ 77 '... ,,.7 

'm/z-> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 100 200 2i0 220 230 240 250 260 270 230 290 300 



772222.D Thu Jun 09 08:42:20 2011 Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMe th 
Integrator 


F:\Q1-2011\SYSTEM7\02 16_ll\772223,D 
KAC 

16 Feb 2011 14:43 

BLANK 
ASD 
1 

DRUGS 

RTE 


'Abundance. ...*.TIC: 772223U 



Time~> 2.00 2.50 3.00 3J50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7 50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


* * *NO INTEGRATED PEAKS*** 


772223.D Thu Jun 09 08:42:23 2011 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2011\SYSTEM7\02_16_11\772224.D 

KAC 

16 Feb 2011 14:56 


ASD 

24 

DRUGS 

RTE 


Abundance 
| 3000000! 

! 2500000 

| 

2000000 ; 

j 

j 1500000! 

1000000 
| 500000; 

I j 

0 ' 

Time~> 2.00 2.50 3.00 


4)70 


i 

i 


3.88 


3.50 4.00 4.50 5.00 


TfC: 772224.0 


5.50 6.60 6.50 


7\00 ' aST 8.00 ' 8.50 9.00 ’ ’ 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.876 

1269857 

24.13 

31.80 

4.702 

3993252 

75.87 

100.00 


772224.D 


Thu Jun 09 08:42:26 2011 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2011\SYSTEM7\02 16_ll\772224.D 
KAC 

16 Feb 2011 14:56 


ASD 

24 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 95 
: 90 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


3.88 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 99 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 


Abundance 


Average oTTS*9 to 3.WniIn.: 772224. D (-) 
148 


80 


60 


40 i 


20 i 


73 


! ol 

m fz--> 

Abundance 

i j 

80 


51 

: 63 

'Mau 

40 50 6b 


42 


101 

i 


121 


89 


Juill? 1 . J: 


11108 ,|l J^35 


176 

157 169 : 187 


204 


iW, 


70 80_^ 90 100 110 120 130 ..140 150 llo 170 180 190 200 210 220 

7/840397 fm l d a zo [2~T*b] th i azdi ,6-1 elf aTiyifro- 6-p hi e n y l - 

148 


245 ! 
230 246 i 


2Q4 


60! 


40 i 


20 i 


.m/Z“> 


0 • 



73 

! 


101 

i 


1 








127 

51 

63 

I 

89 



117! 

1; 176 


: ( I 

,|p|81. 

! jj 


jJ] 108 


135 , Jh 157 167 j, 185 

’ 50 

60 70 

80 

90 

10 

0 110 

120 

130 140 150 160 1^0 l60 1§0 


230 240 


772224 .D 


Thu Jun 09 08:42:27 2011 


Page 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q1-2011\SYSTEM7\02_16_11\772224.D 

Operator : KAC 

Date Acquired : 16 Feb 2011 14:56 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 24 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2,L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 95 
: 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

2 

4,70 

C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 

000050-36-2 

99 






































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2011\SYSTEM7\02_16_11\772225.D 

KAC 

16 Feb 2011 15:08 


ASD 

25 

DRUGS 

RTE 


'Abundance 

! I 

| 2500000! 


70 


TIC:"772225;Q 


2000000 ; 

15000001 


1000000j 


; i 

\ 

| 500000j 


i Q i : 

3.87 j] 



Time-> 2.00 2.66 3.00 

3.6o ' 41)6 4.50 5.00 

' 5.50 6.00 

6.50 7.66 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

2.816 

3.870 

4.696 

850700 

134474 

3378091 

19.50 

3.08 
77.42 

25.18 

3.98 

100.00 


772225.D 


Thu Jun 09 08:42:31 2011 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2011\SYSTEM7\Q2_16_11\772225.D 

KAC 

16 Feb 2011 15:08 


ASD 

25 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 95 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 2.82 C:\DATABASE\NIST98.L 


Phenacetin 

000062-44-2 

98 

Phenacetin 

000062-44-2 

97 

Phenacetin 

000062-44-2 

97 


Abundance 


Average of 2;79cno"2T928 Mn;:7722257D fif 
108 


80' 

60! 

40 j 

201 
I 

ol 


43 


179 


137 

| 


53 


80 


65 


: i’lir-T-. 


74 


91 


pi;, . , 


102 


120 


150 161 


207 | 


hn/z~> 10 20 30 40 50_ 6b 70 ' fib 9b lOO^ liO ‘ 120 130 140 150 160 170 ibo 190 200 

Abundance ~~ .. Wf98‘Q9': PbenaceM 

108 

so' 


603 


40! 


20 


179 


137 


43 


15 
Oh . j 


27 


53 


37 


63 


80 

i 


<: 69 


91 


115 122 J_. 150 163 


hi/z-> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


772225.D 


Thu Jun 09 08:42:31 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_047055 


































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Ql-201l\SYSTEM7\02_16_ll\772225.D 

Operator : KAC 

Date Acquired : ^^Feb2011 15:08 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 25 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 95 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98,L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 3.87 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 95 


Abundance “ — ' “ ' Average 3 00 3 9 to 3.W0 n^. H7 ZZB: P (-) 

! 148 




772225.D Thu Jun 09 08:42:32 2011 


Page 3 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMe th 
Integrator 


F:\Q1-2011\SYSTEM7\02_16_11\772225.D 

KAC 

16 Feb 2011 15:08 


ASD 

25 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 95 
: 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

3 

4.70 

C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 

000050-36-2 

99 


Abundance 


80^ 

601 
40 

20 j 42 

0 -, 


Average of47664 to CBTSmih.; 772225U (-) 


182 


94 

11 | 


105 


51 


67 


122 




136 152 166 


198 


303 


272 


208216 230 242 259 


289 


Wi/z--> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 2i0 230 240 250 260 270 280 290 300 


'Abundance 


801 


8? 

i 


m/z-> 


601 

401 

| 

201 42 

| f 51 

! J | 

Olp-^LJwl.ljl-1 


¥297OTCA1NE 


182 


94 


68 

.If 


i i 


105 


122 


pi .114 135 'f 166 


198 

214222 


272 

244 259 ! 


•:! .. 77 i • := i ^ ■ : , ,^7: . T ^7 : , : , 7 : - : ■ , , 

40 50 60 70 80 90 100 110 150 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 


303 

300 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-201l\SYSTEM7\02_16_ll\772226.D 

KAC 

16 Feb 2011 15:21 


ASD 

26 

DRUGS 

RTE 


70 


TIC: 77222BTD 


Abundance 
| 3500000 

i i 

| 3000000 
i 2500000 

i 
3 

2000000 
isooooo; 

j 

1000000 : 

500000: 

, 0: ,-r , i: - -,-.-r ,4-r-, , -A-r—T IT 1 • . ^TT^-^rxr^rm-;■ r— r -'--| "J—' i—r 

|Time-> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00_ 8.50 9,00 9.50 


2.82 


3.87 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2.816 
3.870 
4.702 


1120802 18.80 24.45 

256112 4.30 5.59 

4583358 76.90 100.00 


772226.D 


Thu Jun 09 08:42:37 2011 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2011\SYSTEM7\02_16_11\772226.D 

KAC .. 

16 Feb 2011 15:21 


ASD 

26 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C : \DATABASE'S PMW TOX2 . L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 95 
: 90 

PK# 

RT Library/ID 

GAS# 

Qual 


2.82 C:\DATABASE\PMWJTOX2.L 

Phenacetin 
Bucetin 
p-Phenetidine 


@ 000062-44-2 94 

001083-57-4 38 

@ 000156-43-4 27 


'Abundance 


80 


60! 


‘AveragebT2Vg0To27954 min.:7722ZKD (-) 
1Q8 


40! 


20 


179 


137 


43 


0 


53 




65 

. i 71 

MV 1 


80 


91 


120 129 


145150 162 


m/z~> 40 50 60 70 80 90 l60 110 120 l30 140 150 160 170 

@ PT42 


180 190 


207 j 

’ 260 i 


Abundance 


80 


#186: FITenacetih 
108 


60 


40 i 


20 j 


179 


137 


53 


80 


64 


92 


151 


fritz- 


'z~> 40 50 60 70 80 90 100 110 1^0 130 140 150 160 170 180 190 200 


772226 .D 


Thu Jun 09 08:42:37 2011 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-201l\SYSTEM7\02_16_ll\772226.D 

KAC 

16 Feb 2011 15:21 


ASD 

26 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 95 

C:\DATABASE\PMW__TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST9 8.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3.87 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2, 1 -b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 


Abundance 


80i 


Average brSTB^lb 3~9W min: 772228. 
148 


60 


40 


20 


51 


73 


| 42| 

ol.-, ,!!>, 

m/z-> 40 

jAb unidance 

! 80 J 


■Jo. 


63 


5'0 60 70 80 90 100 1 10 1 20 130 140 160 160 170 160 190 200 2jo 22o' 230 246 250 260 

‘#84039: TmTdaZ6[27i : 5I^ . 

204 

148 


101 


89 


121 


ilL# 


ii! 109 j 


131 


140, ,\h 157 


204 


170 


245 


281 | 
270 280 I 


60! 


40 i 


20 ! 


0 -. 


73 


63 


101 


127 


89 


117! 




135 


176 

157 I 67 185 


hi /z-> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 


190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 


772226.D 


Thu Jun 09 08:42:38 2011 
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Folk_OIG__PRR 047060 


























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q1-2011\SYSTEM7\02_16_11\772226.D 

Operator : KAC 

Date Acquired : ^^Fe^2011 15:21 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 26 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 95 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


3 4.70 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 




772226.D Thu Jun 09 08:42:38 2011 Page 4 


Folk OIG PRR 047061 
























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q1-2011\SYSTEM7\02_16_21\772227 .D 
KAC 

16 Fe b 2011 15:33 

ASD 

27 

DRUGS 

RTE 


Abundance 

1 1 

2500000; 

j 2000000- 

! 

\ 1500000 

i t 

; i 

1000000 ) 

i 

500000! 


TIC': 77222711 


jTime--> 2.00 2.50 3.bo 

‘ 3.50 4.66 ' 4.50 ' 5.00 

5.50 6.00 

6.50 

7.00 ' 7.ko 8.00 8.50' 9.00' 9.50 , 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Rat 

io % 

3.870 

821364 

19.95 

24 

. 92 

4.696 

3296480 

80.05 

100 

.00 


772227 .D 


Thu Jun 09 08:42:41 2011 
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Folk_OIG PRR 047062 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Marne 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMe th 
Integrator 


F:\Q1-2011\SYSTEM7\02_16_11\772227.D 

KAC 

16 Feb 2011 15:33 


ASD 

27 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 95 

C:\DATABASE\PMWJFOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASB\NIST9 8.L 


PK# 

RT 

Library/ID 


CAS# 

Qual 

1 

3.87 

C:\DATABASE\NIST98.L 






Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

99 



Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 



Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6 -tet 

006649-23-6 

97 


Abundance - 


Average of 3,849To 41555'mlrV,: 77222713 (-) 
148 


80 ; 


601 


40 ^ 


201 


51 


73 


101 


89 


m/2-> 


o; .oh 

40 50 60 70 80 90 


121 



63 | 

1 i 

! 1 

i 

i 

r iu,_.|4 ■ \ 

itykjl 

k$ ,J|L 

Ji 

^ a ^ 

108 !: 1 

’J'L 


128135 


157 169 


176 


187 


204 


ib ioo' iio i£o iio i4o iio ’ 160 \io iio iso 260 210 220 230 


245 j 
240 '‘j 


Abundance 


1 


80 


60 


40; 


73 


#M039:Tm]dazo[2, 1 '-bjthiazole, 2,3, SrS'letrahydro-6-pffeny!- 

148 

! 


101 


204 


20; 


I ol., J.!W,i-i7. . .. 

Wz~> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 


127 


51 

63 

89 

l J 117 



d : : ^ ‘ 

Juisr., Jii..,.i 

:li|l 08, 

j, 135 


176 

Hi 157 167 185 


190 200 210 220 230 240 


772227.D Thu Jun 09 08:42:42 2011 
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Folk_OIG_PRR_047063 

































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-201l\SYSTEM7\02_16_ll\772227.D 
KAC 

16 Feb 2011 15:33 


ASD 
27 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 95 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


4.70 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 

j 


801 


8,2 


Average of 4^8510 4,802 min.: 772227.D (-j 


182 


m\ 


40: 


20 


: 42 


0^ 


94 


51 

h }i , 67 
, Jjjij: 


105 


122 

,, 114 , ! 135 


152 166 

- ! 


198 


208 223 


303 


272 

242 259 i 281289 


rn fc~> 40 


Abundance 


80 ^ 


50 *6*0 70 80 90' 100 iW lib’ lio l4o 150* l6o 170 ISO j 6o 2&' 2102^0 230 2<io 250 260 2^0 280 290 300 
..... .#29; COCAINE" 


8,2 


60; 


40\ 


182 


94 


20 | 42 


105 

I 


51 


68 


122 


.Wfe 1 135 

m fz~> 40 50 60 70 80 90 1 66 110 120 


Oh 


152 166 


198 


272 


303 


^ 20 lio lio 150 160 170 180 190 200 2i 


214222 244 259 ._____ 

2i 0 220 230 240 250 260 27o' 280 290 300 


772227.D 


Thu Jun 09 08:42:42 2011 
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Folk OIG PRR 047064 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2011\SYSTEM7\02_16__11\772228 .D 
KAC 

16 Feb 2011 15:46 


ASD 

28 

DRUGS 

RTE 


Abundance 

j 3500000; 

| 3000000: 
j 2500000^ 

1 2000000; 

; s 

| 1500000• 

I 1000000I 

j 

500000; 


7TC; 772228.0 


fTime-> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.b0 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 


3.876 

1218938 

19.74 

24.60 


4.702 

4955388 

80.26 

100.00 



772228.D 


Thu Jun 09 08:42:46 2011 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2011\SYSTEM7\02_16_11\772228.D 

KAC 

16 Feb 2011 15:46 


ASD 

28 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: 


PK# 


RT 


C:\DATABASE\SLI.L 
C:\DATABASE\PMWJTOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Library/ID 


Minimum Quality: 95 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


3.88 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,l-b]thiazole, 
Imidazo[2,l-b]thiazole, 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 


2,3, 


5,6-tet 006649-23-6 98 
5,6-tet 006649-23-6 98 
5,6-tet 006649-23-6 97 


Ab un dance 


80 


60 


40 


Average ofTS49"to 4;0'1'3"mirT:'77222ErEJ (-) 
148 


204 


73 


101 


121 


20! 

j 41 

Q!...■■■ j- ( 

51 

i 1 

1j1i.Ii 

63 

1 1 ■ , 1.. 

89 

m/z~> ^ 4b 

50 

6b 70 

80 

' 90 


108 


128 


135 


176 

157164 187 


245 ! 


Abundance 


80 j 


JOO 110 120 ijo 140 150 160 170 180 l9o' 200 210 230 240 

M40397 !rhldazo(2‘ 1 -bjlfilazole,T,3;5r6'4etraby^ro-6 : phenyl- 

148 


2Q4 


60 


401 


20 ! 


73 


101 

[ 


rn/z--> 


51 


I'M 


40 50 


63 

; 

60 70 


127 


89 


j 81. 
80 ' 


1.108 


90 100 


! 

117| 

i-Aiv! 


135 


176 

157 167 185 


772228 . D 


li6 120 130 140 150’ 160 170 180 190 200' 210 220 2^0 240 ’ 
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Folk OIG PRR 047066 





































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2011\SYSTEM7\02_16_11\772228.D 

KAC 

16 Feb 2011 15:46 


ASD 

28 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 95 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2 4.70 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


Abundance 

I 1 


80 < 


8,2 


60: 


40! 


Average oT4;665 WATWrmn;: 7722287Cf H" 

182 

| 

i 


! 42 


20 ! 


Our 

m/z-> 40 

Abundance 


80! 


60 


40 


51 


68 


94 


105 


303 


122 


JM iJLJhIII. 130 


152 i 66 


198 272 

! 208 223 242 258 I 288 


50 6b 7b 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 l80 190 200 210 2^0 230 240 250 2&) 270 280 290 30o' 


U29TCOCAINE. 


20 


182 


42 


105 


51 


68 


• : , li 5 


94 


f 

\ 

• s 


f-rrsV-M, . 


122 

i 135 152 166 


198 


214222 


244 259 


272 


303 


)m/z-> 40 50 60 7'0 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 130 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


772228 . D 


Thu Jun 09 08:42:47 2011 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_047067 


























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2011\SYSTEM7\02_16_11\772229.D 

KAC 

16 Feb 2011 15:59 

BLANK 
ASD 
1 

DRUGS 

RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


772229.D 


Thu Jun 09 08:42:50 2011 
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Folk_OIG_PRR_047068 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2011\SYSTEM7\02_16_11\772230.D 

KAC 

16 Feb 2011 16:11 


ASD 

30 

DRUGS 

RTE 


Abundance 
! 3500000 
j 3000000 
j 2500000j 

f | 

| 2000000 | 

j 1500000 

i ! 2,82 

i 1000000 I 

I j | 

I 500000 i f 

i ! 3,87 

01: , . ! -|—r—■■ i : , , , , •, ,f i 1 i— r■ 1 

fTime-> 2,00 __2,50 3.00 3.feo 4.00 


TIC: 772230,D 

4(70 


4io ’ ’ 5.00 5.fc ' 6.00 ' 6.50 ' 7.00 


7.50 


i 


ijoo ' ' a.so ’ aoo ' ' 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2.816 
3.870 
4.702 


1166170 18.22 23.29 

224914 3.51 4.49 

5008245 78.26 100.00 


772230.D 


Thu Jun 09 08:42:53 2011 
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Folk OIG PRR 047069 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2011\SYSTEM7\02__16 ll\772230 .D 
KAC 

16 Feb 2011 16:11 

ASD 
30 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries : C: \DATABASE'S,SLI . L 

C:\DATABASE\PMW T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT 


Library/ID 


Minimum Quality: 95 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


2.82 C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 

Phenacetin 
Bucetin 
p-Phenetidine 


@ 000062-44-2 94 

001083-57-4 38 

@ 000156-43-4 27 


‘Abundance 


"Average of *2I7M'f6X970'min.: 7722301J(-) 
1Q8 


6 j 5 74 I ^ 102 : 120 


150 161 


Jrn/z—> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 100 170 180 190 200 

Abundance #186: PRenacetin @ PTC 




00.. 

O......-. 

) 

1 

53 

80 

1 

! ; 

| ! 

| j 

|| 64 

; | 

92 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


772230 .D 


Thu Jun 09 08:42:53 2011 
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Folk OIG PRR 047070 





























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2011\SYSTBM7\02_16_11\772230.D 

KAC 

16 Feb 2011 16:11 


ASD 

30 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 95 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2 3.87 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo [ 2 ,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 


Abundance 


i 

! 


80 


Average of 3,849 to 37960 roir>.: 772230'.D"(-J 
148 


60 i 


40; 


73 


101 


204 


;nn/z- : > 


20 


51 


42! 


63 


, i)8i 


40 50 60 70 80 


I 121 3 ; 

89 j j | 

,; f 109 ,7 ' > 129 137 . 7 157. 176 180 jj ; ..___. 245 281 

90 100 llO 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 


Abundance 



.¥84039; lmsdazoT271-b^ 

f 1 




204 

! 



148 

i 

80 






60 






40 

73 


101 



20 



127 

! 

5 

1 51 

63 

89 

117 ! 

176 j 

I j 

CM . 

, T jk !®i 

! : ii. 

.Kip? jUi.J,, 1 ?. 5 

1 157 167 j. 185 

ij. ; - 

!;! : 

m/z-> 40 50 

60 70 8'0 

90 

160 lio 120 130 140 150 l50 170 180 190 200 

' 210 220 230 240 250 260 270280 ! 


772230.D Thu Jun 09 08:42:55 2011 
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Folk OIG PRR 047071 


































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q1-2011\SYSTEM7\02_16_11\772230.D 

Operator : KAC 

Date Acquired : 16Feb2011 16:11 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 30 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID 


3 4.70 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


Minimum Quality: 95 
Minimum Quality: 90 


CAS# Qual 



Folk OIG PRR 047072 



























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q1-2011\SYSTEM7\02_16_11\772231.D 
KAC 

16 Feb 2011 16:24 


ASD 

31 

DRUGS 

RTE 


Abundance 


TIC: 772231. D. 

3500000 


4 

70 

3000000 




2500000 




2000000 



| 

1500000 



i \ 

1000000 

2.82 


500000 



i ! 

0 


3.87 I 

t ! 

I j 

^ ... .., . . 1 _ ___ 1 

T ime--> 

2.00 ' ' 2.50 

3. Oo ' 3,bo ’ ’ 4.00 4.66 

5.00 ' 5.50 ' 6.00 ' 6.50 ’ 7.bo' 7.50 ' 8.00 8.feo ' 9.66 9.50 ! 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2.817 
3.870 
4.702 


889325 16.06 20.31 

271078 4.89 6.19 

4377824 79.05 100.00 


772231.D 


Thu Jun 09 08:42:58 2011 
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Folk_OIG_PRR 047073 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2011\SYSTEM7\02_16_11\772231.D 

KAC 

16 Feb 2011 16:24 


ASD 

31 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 95 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2.82 C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 

Phenacetin 
Bucetin 
p-Phenetidine 


@ 000062-44-2 94 

001083-57-4 47 

@ 000156-43-4 27 


Abundance 


80! 


Average' of’STOTT to2T949TnTr>.; 7722'3TD~(T 
ipa 


60! 


179 


40: 


! 43 


20 r 


53 


80 


137 


j Ql. 

Abundance 

j | 

80- 

j I 

60 

I 401 


65 

ii! 71 


91 

t L '-' 


102 |[f 120 129 


145150 161 


207 


40 50 60 70 80 90 100 110 l20130 140 150 l60 170 160_190 200 

. " . — “ WSBTTTiehacelin W? 742 

108 


179 


137 


20 i 




53 

80 




I] 64 


92 

[ j 

151 

1 _ ; 

4 b 50 6 b 70 

' 80 

' 90 100 1 

1 o 120 lio 

140 ’ 1&0 ’ 160 1 


160 170 180 190 200 


772231 .D 


Thu Jun 09 08:42:59 2011 
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Folk OIG PRR 047074 



















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


F:\Q1-2011\SYSTEM7\02_16_11\772231.D 

KAC 

16 Feb 2011 16:24 


ASD 

31 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries 


C:\DATABASE\SLI.L 
C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST9 8.L 


Minimum Quality: 95 
Minimum Quality: 90 


PK# RT 

Library/ID 


CAS# 

Qual 

2 3.87 

C:\DATABASE\NIST98.L 





Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

99 


Imidazo[2,1-b]thiazole. 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 


Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6 -tet 

006649-23-6 

97 


Abundance 


80; 


60 i 


40: 


20 ! 


51 


73 

i 


Average of 3.8"44To 3.976 min.: 772231 .D (-) 
148 


204 


101 


121 


Tn/z~> 
Abundance 

] j 

80J 


I 4 ; 2 : ; j 

os : K..|iKji;:M-4i 


63 


89 


,81 

;r' : 


109 


176 


. ., . ^ .J ^ £ . .,,.X. . W . . iL— ......... ,.£5™ ,. ^ 

40 50 60 70 8090 100 110 120 130 140 160 160170 l60 190 200210 220 230240 250 260 270 280 

‘ . W4039: rmidaz6!27l-bjihiazoIe, Z3,576“tetrahydro-6-pheny!- 

204 


148 


60! 


40! 


20 ! 


73 


101 


51 63 


89 


Smfc-> 


40 50 60 


! «*;81 


127 : 

117 



i , 135 


176 

157 167 185 


.ill! 

*f+i .-liii-i !! • / ^“ , = dj . A -lib,-,., . = ; = . . - s ... ; ; : , 

70 80 90 100 do 120 130 14 0 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 2G0 270 280 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q1-2011\SYSTEM7\02_16__11\772231 .D 
KAC 

16 Feb 2011 16:24 

ASD 

31 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 95 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3 4.70 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 

f i 


80i 


82 


Average of 47665 to 4.829 min" :T72ZTi‘'D'] 
182 


60 


401 


| 94 


20 


! 42 


105 


51 

j 


67 yi 


122 

131 140 162 166 


303 


198 

j 207 222230 243 258 


272 


281289 


\mlz-> ° 40 50"eb 70 80 90 100 BO l20 130 140 150 160 170 180 1^0 26b 2^0 220 230 240 250 260 2^6 280 200 300 
Abundance” 


8^ 


80] 

j 

j 

601 
4Cb 

201 42 


182 


94 


105 


51 


68 


0 ...j. ; ; v! 


114 


122 

I 135 152 166 


198 


272 


303 


p | ! 214222 244 259 

: .. . ! .. rrym . ! i r I , ■ . : , : ; ; : irr 


Wz-> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 l40 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 '250 260 270 280 290 300 


772231.D 


Thu Jun 09 08:43:00 2011 
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Folk OIG PRR 047076 






















Area Percent / Library Search Report 


Information fror 

n Data File: 

File Name 

F:\Q1-2011\SYSTEM7\02 16 11\772232 . D 

Operator 

KAC 

Date Acquired 

16 Feb 2011 16:36 

Sample Name 


Submitted by 

ASD 

Vial Number 

32 

AcquisitionMeth 

DRUGS 

Integrator 

RTE 


^buntfance 

TIC: 772232.D 


4 71 j 

4000000; 

1 

] 

3000000; 

] i 

j ! 

2000000 

|: 

1000000 2.82 

1 | 


,! 

0 i il 

3.87 II 

* . H 

Time-> 2.00 2.ko 3.00 

3.66 4.66 ' 4.50 ' 5 .oo 5.60 ’ ’ e.bo ' e.so ' 7.60 7 . 56 ' 8.06 8.66 9.66 aso ’ 


Ret. Time 

Area Area % Ratio % 


2.816 

1028534 

13.30 

16.03 

3.870 

290550 

3.76 

4.53 

4.707 

6416654 

82.95 

100.00 


772232.D Thu Jun 09 08:43:03 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 047077 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2011\SYSTEM7\02_16_11\772232.D 

KAC 

16 Feb 2011 16:36 


ASD 

32 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 95 
Minimum Quality: 90 


PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

1 

2.82 

C:\DATABASE\NIST98.L 





Phenacetin 

000062-44-2 

98 



Phenacetin 

000062-44-2 

97 



Phenacetin 

000062-44-2 

97 


Abundance 


8CH 


60^ 


40 


20 


0- 


Average of'ZTWTo'27928'^n3r772232ITfy 
108 


43 


179 


137 

i 


53 


80 


65 


i.i.L t — -j-i-j l! 


74 J 


i| 

91 102 i120 129 


150 163 


207 


jm/z--> 10 20 30 40 60 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


Abundance 


80 


#Tf9809: PHenacefin 
108 


60! 


40; 


20 j 

! is 

Oh. 


43 


27 


37. 


53 


80 

63 ll 

\U 69 


91 

■Th ' » 


ill 115 122 


179 


137 




150 163 


h>/z~> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

772232.D Thu Jun 09 08:43:04 2011 Page 2 


Folk_OIG_PRR_047078 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-201l\SYSTEM7\02_16_ll\772232.D 

KAC 

16 Feb 2011 16:36 


ASD 

32 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 


Minimum Quality 

: 95 



C:\DATABASE\PMW TOX2 
C:\DATABASE\NIST98.L 

. L 

Minimum Quality 

: 90 

PK# 

RT 

Library/ID 


CAS# Qual 

2 

3.87 

C:\DATABASE\NIST98.L 






Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3, 

5,6-tet 006649-23-6 

98 



Imidazo[2,l-b]thiazole, 

2,3, 

5,6-tet 006649-23-6 

98 



Imidazo[2,l-b]thiazole, 

2,3, 

5,6-tet 006649-23-6 

97 


^bundance 


so! 

60- 

i 

40 : 

20 i 51 

; 42 


Average or3'^BWTo"3Wmln.: 772232 UJ-) 
148 


204 


73 


101 


121 


63 


Wz--> 


Qi, , 


; ■ ( j_| 


! 89 


j 82 


108 


, I 129 


136 


158 169 


176 


189 


245 


40 50 60 70 80 90 


100 110 T 20 l30 140 l 60 ilo 170 1^0 1S6 200 210 220 230 240 ’ ' 


Abundance 


80- 


■#84U39TFnT[dazo[2;i 3;S76=feirafiyBro^ ' 

148 


204 


60 


40 




73 

i 

101 


20 











89 



| 1 


51 

63 


1 j 

117 ; 

0 


L . 

! 

W* 

.■I'nteJii,... 


108 1 j 

Jm/z-> 

! 40 : 

50 

60 

70 80 90 

160 

lio 120 


127 


176 


772232 .D 


Thu Jun 09 08:43:05 2011 


Page 


Folk OIG PRR 047079 



























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2011\SYSTEM7\02_16_11\772232.D 

KAC 

16 Feb 2011 16:36 


ASD 

32 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 95 
: 90 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


3 4.71 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


jftbunidanco 


80! 


60: 


¥ 


Average of 4.6641o 4,855min.: 77223'2VD"{- 
182 


40] 


20 ‘ 42 


in/ 2 ~> ° 40 50 M 60 70' 80 9b + *160 1 0 120 13G~140 150 l60 1>0 180 ISO 200 210 220 230 240 250 260 270 280 2&0 300 


94 


105 


! 51 

] [| 

!! ! 122 

198 

i j 

68 1 f\ 

! 152 166 

i 


10 .i.ik.Jjjili! 

? «!*!' i,: 135144 

i.. s . r 5 , s j , i v _J ; , iyi.. 

[207 


272 


222230 2 44 258 


303 


281289 


Abundance #29: COCAINE 



772232.D Thu Jun 09 08:43:06 2011 


Page 4 


Folk_OIG_PRR_047080 





























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F : \Ql-201l\SYSTEM7\02_16__ll\772233 . D 
KAC 

16 Feb 2011 16:49 


ASD 

33 

DRUGS 

RTE 


Abundance 
| 4000000! 


3000000J 


! 2000000 ! 


1000000 


2.82 

I 


oi ... . ,. , 


3.87 


4(71 


T!C: 772233 0 


Time-> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7,50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2.816 
3.870 
4.707 


1652269 20.85 27.88 

348411 4.40 5.88 

5925527 74.76 100.00 


772233.D 


Thu Jun 09 08:43:08 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 047081 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Ql-201l\SYSTEM7\02__16_ll\772233.D 

Operator : KAC 

Date Acquired : 16 Feb 2011 16:49 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 33 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 95 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

1 

2.82 

C : \ DATABAS E \ PMW__TOX2 . L 





Phenacetin 

@ 000062-44-2 

94 



Bucetin 

001083-57-4 

38 



Formetanate -C2HNO 

000000-00-0 

27 




772233.D 


Thu Jun 09 08:43:09 2011 


Page 2 


Folk OIG PRR 047082 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2011\SYSTEM7\02_16_11\772233.D 

KAC 

16 Feb 2011 16:49 


ASD 

33 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLX.L 

C:\DATABASE\PMWJT0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 95 
Minimum Quality: 90 


PK# RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


3.87 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 


Abundant 






00 

0 






60 


73 








101 

401 





I 

1 

\ 

20 i 

i 

51 



89 

i 

| 42 

i 

63 

| 

3 

I, 

i ij 

0 UU 

A , 

1. wl 


;>| 


j:j |; ; M09 

m/z-> 40 

50 

60 70 

80 

90 

100 lib 


Average of 3^447o 4.024 nm: 772233";df) 

148 


Abundance” 


176 

157 168 ; lag 


¥84039: Wida~zo[2“ i-blllilazofe, 2 r ,3,5^ielfabydFo-B-plienyl- 

294 

148 


] 51 63 

89 

127 

117 

176 

-U ; : j, , : ! 1 

y&ji. j 


.135 : 157 167 185__,j 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 


772233 ,D 


Thu Jun 09 08:43:10 2011 


Page 3 


Folk OJG PRR 047083 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2011\SYSTEM7\02_16__11\7722 3 3 .D 
KAC 

16 Feb 2011 16:49 


ASD 

33 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 95 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


4.71 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 99 


|Sbun3ance 


80 i 


60 


8? 


Average of 4.684To 4.818m: 772233.D <-) 
182 


40: 


20 ; 42 


0 


51 

hrjM, 


67 


94 

i 105 

I ! 


I 


122 


«. 166 i! 


198 272 


214 223 242 258 j 281 


303 


tn/z :: > 40 50 60 70 80' 90 1 l OO 110 120 130 140 1$0 160 170 180 190 2<Sb 210 2^0 23o' 240 250 260 270 280 2$0 300 

j^bundanca 


82 


80; 


60! 


40i 


“#29: COCAINE 


182 


20 ; 42 
I 1 51 


94 

j | 105 

1; I 


68 || 

Of . .i: , j#, . .i.iiili, , , !.,....f®?, . . . j.. ..j, 

m/z-> 40 50 6b 70 80 90 100 lio 120 130 140 150 ibo 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 3b0 


122 

i 135 152 166 

! i ! I | ! ■ r * s- - I . 


198 


214222 244 259 


272 


303 


772233 .D 


Thu Jun 09 08:43:10 2011 


Page 4 


Folk OIG PRR 047084 


























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Ql-201l\SYSTEM7\02_16_ll\772234.D 

Operator : KAC 

Date Acquired : 16 Feb 2011 17:02 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 34 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


TfC: 772234.0 

4|70 


i 2000000 | 

| ! 

I 1500000' 

: 1000000 
| 500000 

I | 3.87 || 

bne-> 2.00 2.50 3.00' 3.50 ’ 4.00 4.50 "b.OO ' 5.50 ' 61)0 6.50 7.C0 7.50' 8.50 8.50 9.00 1 l50 



Sbundance 

! 3000000! 

) ! 

! 2500000) 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2.817 1012609 19.29 25.03 
3.870 191238 3.64 4.73 
4.702 4045882 77.07 100.00 


772234.D Thu Jun 09 08:43:14 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 047085 













Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Ql-201l\SYSTEM7\02_16_ll\772234.D 

KAC 

16 Feb 2011 17:02 

34 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 95 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 2.82 C:\DATABASE\ PMW JTOX2.L 


Phenacetin 

@ 

000062-44-2 

94 

Bucetin 


001083-57-4 

38 

p-Phenetidine 

@ 

000156-43-4 

22 


Abundance 


80: 


60: 


40- 


Ave?agedr2.790 io2.944 mm.: 772234.D» 
1QB 


137 



43 


! 

j 



20 

53 80 



! 



| 

o 

1 i 1 65 II 

i -M: .. 74 , ; 

. , _ . ; i ■ | .if: | ( < j : , { 1 ...Li... 

91 


120 

129 ( j 

150 


40 50 60 70 ’ 80 

90 

ido j 

10 120 

130 ‘ 

140 150 


179 


207 j 


50 160 ' 170 Ho Ib0 ' 260 


Abundance 

#186: Phenacetin 

. @V742 ! 

r 

103 

!! 

j 

j 

80 


1 


| 


i 

! 

179 j 

60 




\ 



137 

| 

I 

40 



i 

201 

80 

53 j. 




o i 

CA b 

j 64 || 92 


151 

i 

| 1 

;m/2~> 

40 so bo ’ 70 80 90 i 6o 116 120 Ho 

liO 150 160 170 160 190 200 


772234 .D 


Thu Jun 09 08:43:15 2011 


Page 2 


Folk OIG PRR 047086 























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2011\SYSTEM7\02_16_11\772234.D 

KAC 

16 Feb 2011 17:02 


ASD 

34 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: 


C:\DATABASE\SLI.L 
C:\DATABASE\PMW T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST9 8.L 


Minimum Quality: 95 
Minimum Quality: 90 


ibrary/ID 


CAS# 


Qual 


3.87 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 


Abundance 


Average of to 3:959 min a772234. D {-) 

148 


l:, 181 I lili,109 ,! „ 131 


140,! 157 


m/z~> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 l60 170 180 190 200 210 220 230 240 250 2<j0 270 280 


Abundance 


'! m i^azoFST'I’^I t hiazbl tra h yd ro^g^enyl - 

148 204 


n | , 51 63 , ,81 , : ! 109 I , j 135 ,11,156 j 186 O' 

m/z-> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 l60 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 


772234 .D 


Thu Jun 09 08:43:15 2011 


Page 3 


Folk OIG PRR 047087 
































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-201l\SYSTEM7\02_16_ll\772234.D 

KAC 

16 Feb 2011 17:02 


ASD 
34 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST9 8.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 95 
: 90 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 

3 

4.70 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 

000050-36-2 

99 


Abundance 


80\ 




Averag e of 47665 to 4 813' min ‘: 7 72234 ’D" (-} 
182 


601 


401 


20 


42 

! 51 


68 ! ! 


94 

| 105 

1 | 

i I 

i [ ! 

ft ! 

n ! 


122 


303 


I OWil-li » i : i ! !i7V:"MKv7! J'! : | . , j|7r'r: = : . I-'HW r T! -:'s F ■ • : : i HV-rvr:U J . . . * v-r-v-rT-^'r-i : 7 T- 1 r-mTTr. ■ J J • “7 ™v. : r 

hi/z-> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 1$0 2b0 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 
Abundance 


138 152 I?® 


198 272 

208 222230 242 258 | 281289 


8 p 


80^ 


60 i 


#297’UUCAINE 


182 


94 


40 





20 

42 


i • 

j 


i i 

51 

1 ! 

68 

j | 

i o 

[ ( }l,\ t 


i l , l: i ii 

nil 

iLJ.ii 

m/z~> 

40 

50 

60 70 80 

9'o 


105 


122 


1114. 


1 35 152 166 |j 

,jlM. : , I.. A 11; 


198 


214222 244 259 


272 


303 


772234 .D 


Thu Jun 09 08:43:16 2011 Page 4 


Folk OIG PRR 047088 























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-201l\SYSTEM7\02_16_ll\772235.D 

KAC 

16 Feb 2011 17:14 

BLANK 
ASD 
1 

DRUGS 

RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


772235.D 


Thu Jun 09 08:43:19 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_047089 













Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q1-2011\SYSTEM7\02_16_11\772236.D 

KAC 

16 Feb 2011 17:27 

BLANK 

1 

DRUGS 

RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


772236.D 


Thu jun 09 08:43:22 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 047090 











Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Ql-201l\SYSTEM7\02_16_ll\772237.D 

KAC 

16 Feb 2011 17:39 

COCAINE STD 

37 

DRUGS 

RTE 


jAb undance 
! 1500000; 


4169 


TIC: 772237.D 


1000000 ; 


500000; 


0 ! - ■ 


jrime-> 2.00 ' 2.66 ' 3.6 o ' 3.66 ’ 4.66 4.6o 5.bo 5.50 ' 6.00 ' ' 6.50 ' ' 7.66 7.60 8.66 8.50 ' ' 9.66 ' ' 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.691 

1709445 

100.00 

100.00 


772237.D 


Thu Jun 09 08:43:25 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 047091 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Ql-201l\SYSTEM7\02_16_ll\772237.D 

Operator : KAC 

Date Acquired : 16 Feb 2011 17:39 

Sample Name : COCAINE STD 
Submitted by : 

Vial Number : 37 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\ PMWT0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID 


4.69 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


Minimum Quality: 95 
Minimum Quality: 90 


CAS# Qual 



































Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q1-2011\SYSTEM7\02_16_11\772238.D 

KAC 

16 Feb 2011 17:52 

BLANK 
ASD 
1 

DRUGS 

RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


* **NO INTEGRATED PEAKS*** 


772238.D 


Thu Jun 09 08:43:28 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 047093 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2011\SYSTEM7\02_16_11\772239.D 

KAC 

16 Feb 2011 18:04 


ASD 

39 

DRUGS 

RTE 


Abundance 
I 3500000 

I 3000000 

I 2500000; 

' j 

| 20000001 

1500000 ; 
1000000 : 
500000; 
o' 


2.82 


3.87 


4=70 


TIC'; 772239.D 


Time~> 2.6cT ' 2.50' ' 3.00 3.50' ‘ 4.66 4.50 5.00 ’ 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2.817 

3.870 

4.702 


1255191 20.72 27.61 

255387 4.22 5.62 

4546896 75.06 100.00 


772239.D 


Thu Jun 09 08:43:31 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 047094 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-201l\SYSTEM7\02_16_ll\772239.D 

KAC 

16 Feb 2011 18:04 


ASD 

39 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 95 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2.82 C:\DATABASE\NIST98.L 
Phenacetin 
Phenacetin 
Phenacetin 


000062-44-2 98 
000062-44-2 97 
000062-44-2 97 


Abundance 


Average of '2T91ITo^ ; 772239Xr{-) 

1Q8 


80 


60 


40 


20 


43 


53 

I; 


80 


65 


74 


91 102 jji 116^22 


137 


179 




150 162 


im/z-> 10 20 ' 30 40 50 60 70 80 ' 90 1 6 o 1H0 ^20 130 140 150 100 170 1^6 100 


207 ! 


200 


Abundance 


80' 


60; 


"#119800: Phenacetin 
1Q8 


179 


401 


137 


20i 


15 


43 


27 


ln/z-> °10~’ 20 30 40 50 ab ’ ' 70 80 90 100 110 1±0 130 140 150 ibcT 170 180 190 


37, 


80 


53 


63 


..liit 69 i 


91 


115 122 


150 163 


200 


77223 9.D 


Thu Jun 09 08:43:32 2011 


Page 2 


Folk OIG PRR 047095 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q1-2 011\SYSTEM7\02_16__11\772239 .D 
KAC 

16 Feb 2011 18:04 

39 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 95 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


3.87 C:\DATABASE\N1ST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 


SBUndance 


Average of 3:S44Io 4.W8 Wn. : 772239.0 (-) 
148 


80: 


60 


40 


204 


73 


O' 

'm/Z”> 40 

Abundance 

801 
60! 

40j 


1 0 

• ! 101 

! 1 f 



1 1 121 

, 

51 ; ! ! i 

i 42. ! ! 63 1 I, 1 

sill*;:,, I'lVF”. 

; 

1131 140 . 

i 

i 

176 

157 | 189 jjj 


245 


281 

260 270 260 


#84039: fmldazo[2“ l-^JT^TIazofe . 576-letfa Hydfo-6“-pTTenyl - 

204 

148 


73 

I 

i 


101 



51 

63 

i 

I i 
,! 1 

89 

i ! 

N 117 i I 

0 

J, Jh 

: O'ylUh 

,44 #!. 

.Li 

, , 109 


40 50 

60 

70 80 

90 

160 110 126 • 


127 


h 176 

135 || L 157 1 67 1.185 


260 270 260 ] 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Ql-201l\SYSTEM7\02_16_ll\772239.D 

Operator : KAC 

Date Acquired : ^^Fe^20^1 18:04 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 39 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 95 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


3 4.70 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 99 



/Abundance ."" TE£9i COCAINE 




Folk OIG PRR 047097 

































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Ql-201l\SYSTEM7\02_16_ll\772240.D 

Operator : KAC 

Date Acquired : ^^Fe^20^^^ 18 :17 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 40 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 



Ret - Time 


Area Area % Ratio % 


2.816 1039879 19.61 25.62 
3.870 204933 3.86 5.05 
4.702 4058383 76.53 100.00 


772240.D Thu Jun 09 08:43:37 2011 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


F:\Q1-2011\SYSTEM7\02_16_11\77224G.D 

KAC 

16 Feb 2011 18:17 



Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 95 

C:\DATABASE\PMWJTOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2.82 C:\DATABASE\NIST98.L 
Phenacetin 
Phenacetin 
Phenacetin 


000062-44-2 98 
0 0 0 062-44-2 97 
000062-44-2 97 


Abundance 


80 { 


“Average 012.790 to"2,9"9Tmin.177224011 (-) 
108 


80: 


40: 


201 


oi 


179 


137 


43 

! 


53 


80 


65 


74 


91 102 J: 116^22 129 


150 161 


207 


Wz~> 10 20 3b 4'0 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 ibO 170 180 190 200 


Abundance 


80 


#119809: Phenacetin 
108 


60! 


40! 


20 : 


43 


80 


15 



53 

27 

il 63 

37 

jt, h; 69 


91 


179 


137 

i 


115 122 


150 163 


r n/z-> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 lio Uo 140 150 160 170 180 190 200 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2011\SYSTEM7\02_16_11\772240.D 

KAC 

16 Feb 2011 18:17 


ASD 

40 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 95 
: 90 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


2 3.87 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo(2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 
Imidazo[2, 1-b] thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 


Abundance 


[ 

Abundance 
801 


80 j 




60! 


73 


40 


j 


201 

51 

! i 

i 

89 

; 421 


63 

i . j j! 82 

i | 

O’, : i’l j- 

, \u 

?d r—. iVt J I 


40 

50 

60 70 80 

90 


Average of 3M^ T97Wmn::1722m.U (-’ 
148 


101 

i 


121 


108 


i 'll 28 135 j!( 157 


169 


176 


204 


245 


# 1263~6Cf: (mida zo 12,1 : b]ffi i azol e, 2,3*5 1 6-f etra h yd ro-6-pT)enyl- 

148 


170 180 190 200 2i0 220 230 240 

204 


601 


40! 


20 | 


m/z—> 


ou. 


44 


73 


101 


127 


51 63 


89 

117! 

, ji, j: j J.i ! 

80 

H Jil 4 , 

. .i,!« 108 . jiu L 

50 60 70 

80 ‘ 

9 ! o' 

ibo 110 120 


135 


ill 155 


176 

169 ! 186 


9‘0 ibo 110 120 130 140 150 ibo 170 180 190 200 210 220 230 240 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2011\SYSTEM7\02_16_11\772240.D 

KAC 

16 Feb 2011 18:17 


ASD 

40 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SL1.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 95 
: 90 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 

3 

4.70 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 

000050-36-2 

99 


Abundance 


! 




Average of4.670 io 4.866 min.: 77224CTD {-) 


80 


60! 


40 


20 


182 

j 

I 


94 


42 


I 


51 


68 


I OU^Mm f Jif , tfW : r i i 1 ■ , = , . . -4-:™ 1- :-^r : , ■ i ^ - 

rn/z--> 40 50 60 70 80 90 100 1 jOJ^O 130 140 150 l60 170 180J90 200 210 220 230 240 250 260 270 280 2&Q 3d0 | 

Abundance . #29: COCAINE 


105 


122 


138 166 


303 


198 
! 


272 


' 207 222230 242 253 281289 


8p 

i 


801 

I 

60! 

40! 

20 - 42 


182 


51 


94 

j 105 


68 


122 

Q l J A ^ Jjlh j jj^ i: ^114;J 135 ^ 1 ® 6 ( |.|.214222 244 259 . j, j 

; m/z~> 40 50 60 70 80 9 ! Q 100 110 120 130 140 150 166 170 180 190 200 2^0 220 230 240 250 260 270 280 290 3d>0 


198 


272 


303 


772240.D 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-201l\SYSTEM7\02_16_ll\772241.D 

KAC 

16Feb201^18:29 

ASD 

41 

DRUGS 

RTE 


Abundance 
3500000; 
3000000: 
2500000’ 
2000000 ; 
1500000' 
1000000 : 
500000 
oL 


2.82 

i 


3.87 


170 


TJCn7Z241.D 


iime~> 2.00 ' 2.5tT 340 ' ^3.50 Tfo ' 4.50 ' 5.00 ' ' 5.50 '6.00 ’ 6.56 7.66 ’ 7.56 ’ 8.66 8.50 9.66 656 ' 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2.816 

3.870 

4.702 


1235052 19.53 25.68 

279475 4.42 5.81 

4809504 76.05 100.00 


772241.D Thu Jun 09 08:43:42 2011 
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Folk OIG PRR 047102 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-20ll\SYSTEM7\02_16_ll\772241.D 
KAO 

16 Feb 2011 18:29 


ASD 

41 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW T0X2.L 

C:\DATABASE\NIST 9 8.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 95 
: 90 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


2.82 C:\DATABASE\NIST98.L 
Phenacetin 
Phenacetin 
Phenacetin 


000062-44-2 98 
000062-44-2 97 
000062-44-2 93 


Abundance 


80: 


60; 


40; 


43 


".Average of ZTStno^O min.: 77224T1T(- 

108 


137 


179 


| . 20 
i 


f 

i 53 80 

1 ! ii 


! 

i i 





i 

| 0 j f i r | , • 

io 20 

N 65 || 

_ . . :i. j|l| | , .[j.;, 1 1 i i f 

91 

. .J'l .J 20 . 

129. i 


150 

163 |i 207 

30 40 ' 5b' 60 rb 80 

’ 90 

100 110120 

130 

140 

150 

ifio 170 180 190 200 


Abundance 


80; 


60! 


40: 


20 ; 


15 


27 

J.t 


m 1 SSOSTPfie n a ce tin 
108 


179 





j} 137 

|l ; 


| ; 

43 

80 


h 

j 


i i 

j 53 



H ! 


| 

! it 63 

37, J .: 69 

■ i 

j 

91 

. [j 115 122 .j, . 

150 

163 !i 

40 50 60 ' 70 

80 

9b 

loo no lio ido no 

150 

ICO 170 180 190 200 j 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-2011\SYSTEM7\02_16_ll\772241.D 

KAC 

16 Feb 2011 18:29 


ASD 

41 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: 


PK# 


RT 


C:\DATABASE\SLI.L 
C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Library/ID 


Minimum Quality: 95 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


3.87 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 96 


Abundance 

| 

80 i 

j 

60 i 

i 

401 

20 i 


51 


Average of 3."8“49' to 3J9T4" nm: 7722417D“ (~y 
148 


73 


'm /z-> 


1 42 J 

OWJi Ivli 


63 




204 


40 50 60 70 80 90 



101 

i 

■ 

| 

. 1 

! 

-. ro 

jj 

L il 82 

i N 1 I 

j , , !U]l08 i |j , 131 4 40 

176 II 

Ij 157 169 ,189 j] 


245 


Abundance 


80! 


^4039r rrn]dazo[271-b]th!azole, 2,3,5,6-tetra hydro^pITe nyI- 

148 


2^4 


60: 


40 ? 


20 


73 


51 63 


101 


89 


127 


117 


176 


0. ....i.jj,.,* „ 81 , . J. . . ,,1-108. A l M.jiJ 35 = L,,: L ! i 157 ^ . 1. , ^5 . . PUj . . . .. . . . 

W2-> 40 50 60 70 80 90 lb0 110 120 iio 140 150 160 170 180 ISO 200 210 220 230 240 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1~2011\SYSTEM7\02_16_11\772241.D 

KAC 

16 Feb 2011 18:29 


ASD 

41 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 95 
: 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

3 

4.70 

C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 

000050-36-2 

99 


Abundance 


80' 


8? 


Averigeof 4:665To 4.855min.;T7224T.T> R 
182 


60 j 


40 


20 


42 


51 


94 


105 


O'- ,-i- 

'vn!z-> 40 


67 

HMi'I’H i . ri 1: ; • : ! ! 1 1 1 1 1'i - i . - ' pi : .. ..... ... i; ; ,, ..... ,-y, I i , | i r ; r .I : r - ; n r - ; i . . ■ ■ ■ : 

50 60 70 80 90 lOO 110 120 130 140 150 160 170 180 190 2C0 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 

... ... #29: COCATRE- 

8 ? 


122 

-,-4)4',- 


135 152 106 


303 

198 272 | 

i 207215 230 242 258 ! 281289 l 


Abundance 


80- 


182 


60 j 


40! 


i 42 


20 i 


L 

m/z-> 40 


51 

r-jMiWj : 


68 


94 


105 


122 

1 !.114 ,j 135 


152 166 


198 


214222 


244 259 


272 


303 


50 60 70 80' 90 160 110 1^0 l£Tl40 150 160 170 180 190 200 2^0 220 230 240 250^60 270 280 290 3^)0 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2011\SYSTEM7\02_16_11\772242.D 

KAC 

16 Feb 2011 18:42 


ASD 

42 

DRUGS 

RTE 


Abundance 
3500000| 

3000000! 
2500000! 

2000000 ; 

1500000 : 
1000000 ; 
500000 ! 

0L... 


2.82 


3.87 


70 


TrC7772242:U 


In 


ime—> 


2.bo 2 I 0 3.00 3.50 45oT 4.50 5.00 5.50 eSo" 6.^6 7.6o 7.50^ 8.00 "~8.50 9.00' 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2.822 

3.870 

4.702 


1534965 22.11 30.51 

375825 5.41 7.47 

5030303 72.47 100.00 


772242.D Thu Jun 09 08:43:46 2011 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


F:\Q1-2011\SYSTEM7\02_16_11\772242.D 

KAC 

16 Feb 2011 18:42 


ASD 

42 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

Minimum Quality 

: 95 



C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST9 8.L 

Minimum Quality 

: 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

1 

2.82 

C:\DATABASE\NIST98.L 





Phenacetin 

000062-44-2 

98 



Phenacetin 

000062-44-2 

97 



Phenacetin 

000062-44-2 

97 


Abundance ' Average of 2.7M 16 ^YMf m\(\.:7TTZ¥nT[-) 



Abundance 


80 


60 


40; 


201 


15 


Or, 

'm/z-> 10 


43 


27 


53 


20 


U. . 37,1 

30 40 


...... 

50 


63 

: . -Ak 

60 


69 

7b 


60 

lj 

• diL 

80 


Ff”19809: Phenacelm 
198 


91 

90 


115 122 


137 


179 


150 


163 


100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


772242.D 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2011\SYSTEM7\02_16_11\772242.D 

KAC 

16 Feb 2011 18:42 


ASD 

42 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 95 
: 90 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


3.87 C:\DATABASE\N1ST9 8.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 


2,3,5,6-tet 
2,3,5,6-tet 
2,3,5,6 -tet 


006649-23-6 98 
006649-23-6 98 
006649-23-6 97 


Abundance 


“Average663.849 to 3:97Tmin.:772242.D (-) 
If 8 


so; 


60; 


40; 


: 20 ; 

i 41 

OlJ 

40 


73 



101 



121 


51 

| 89 Ij 


1 63 ! 

| : ; ] 

. iii«[4iij-iMVfVii 

1 !{81 li! 1 ] 109 ’ 1 : |l30 140 

176 li 

!u . 167 .., ;> , J s ,.J«9 ,,,111 


204 


245 


281 


50 60^70 80 90 100 110 120 130 140 150 1&M?0 1801^0 200 210 220 230 24o’ 250 260 270 ?M \ 


Abundance 


80] 


601 


"#84039:I midazo[2", 1 azole, 2,3,5r64eIfahydro-6'-phenyi- 

2Q4 

148 


401 


20 ; 


73 


101 


127 


51 63 

89 

j 117! ; 

176 

i j 


j ! 


j! 109 j, j ,135 

,J57 167 185 J 

IL~.„ 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-20I1\SYSTEM7\02_16_11\772242.D 

KAC 

16 Feb 2011 18:42 


ASD 

42 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

Minimum 

Quality: 95 


C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

Minimum 

Quality: 90 


C:\DATABASE\NIST98.L 



PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


4.70 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


80! 


60 


40 


20 


42 


61 


8 ? 


67 


94 


Average - of4T664To 4.8'55niln.: 772242D (-) 

182 

j 

! 


105 


122 


198 


_ |jlji ; :,L ^5143 152 1 ® 6 jjj. . . | 208 t 223 242 259 


272 


303 


281289 


I * . ! i:i j , ;l I... i'll 

T J -i*1 X T-1—r-r J ri ■ .riMVt-rVm-rr , il+rrrr: r : . rlTp-n f " I : vttttVttt-.-; , n-rp-r. - ; : . . rT m rr <~r . ; ■ ,-mrrftt « : i rrrn-- 7 , t C; , 

m/z~> 40 50 60 70 80 90 100 1 iO 120 130 140 150 160 170 1&> ISO 200 210 220 230 240 2&> 260 270 280 290 300 


[Abundance 


80^ 


60 


82 

i 


‘#29TCOCAlNE 


182 






94 





| 40 












, 

\ 105 




| 20 

42 


i 

1 II 





j 

0 

! lb 

51 

68 | 

A ! !j 

i i 

i i p 

122 

■ 1-114, = ^35 

152 

166 


4b 

50 60 

70 80 

90 100 

110 120 130 

140 

150 160 170 

772242.D 



Thu 

Jun 09 

08 

: 43 

: 48 


198 


272 


303 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-201l\SYSTEM7\02_16_ll\772243.D 

KAC 

16 Feb 2011 18:54 


ASD 

43 

DRUGS 

RTE 


Abundance 

| 3500000 

i 3000000 

I 2500000 

| 2000000 : 
l i 

! 1500000; 


TIC: 772243.U 

4170 


I 1000000; i 

I 500000! 1 ij 

: I I: 3.87 j| 

Ot ■ ... . , . j'V, J .‘ -. . ..r-.-r- ; .. ..,-• -■ r rr 

|Tlme~> 2.00 2.50 3,00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.0 0 7.50 8.00 8.50 


9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2.822 
3.870 
4.702 


1487516 20.91 27.73 

262902 3.70 4.90 

5363808 75.40 100.00 


772243.D Thu Jun 09 08:43:52 2011 
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Folk OIG PRR 047110 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2011\SYSTEM7\02_16_11\772243.D 

KAC .. 

16 Feb 2011 18:54 


ASD 

43 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW T0X2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 95 
: 90 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


2.82 C:\DATABASE\PMW__TOX2.L 
Phenacetin 
Bucetin 
p-Phenetidine 


000062-44-2 94 
001083-57-4 38 
000156-43-4 30 


Abundance 


80 


60 


40 


20 | 


43 


53 


Average oTZTWTo^ (-} 

108 


80 


137 


!ro/z--> 


Oi 


:j 

,if. 58 

65 

i, 

i j 

71 .!! 

91 

rv iH 

■' r ■ 1 1 | 1 1 11 j 1 1 i i [ r i 

•HI fr 

ft j i : > i fr . . ! j ■ 1 

: ! | r i i s j 1 ■ 

■> 

40 

45 50 55 60 

65 

70 75 80 

85 90 


96 103 l 


120 132 


179 


145 150 -162 


Abundance 


80 


#186: PhenaceUn 
108 


15TF742" 


60| 


40] 


20 ! 


137 


53 


80 


64 


92 


151 


179 


)n/z-> °’ 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 lOO l65110 115 1201^5 130 135140 145 150 155 iS 165170 1^5 180 185 i 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-201l\SYSTEM7\02_16_ll\772243.D 

KAO 

16 Feb 2011 18:54 

ASD 
43 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: 


C:\DATABASE\SLI.L 
C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 95 
Minimum Quality: 90 


Library/lD 


CAS# 


Qual 


3.87 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 


Abundance 


Average bT378TSTG 3:950“ nm: 772243 :d f 

148 


20 


51 


89 


42j 

i 63 


0^ 


ii, i.i :{ 

iliJlBI 

Lj 

\ ‘ 


.VlWM 



40 

50 60 

70 80 

90^ 


.M. ,.„ ,.. .. ..... 

120 130 140 150 160 1 70 ISO 1d0 200 210 220 230 240 250 260 270 260 


Abundance 


9,"2,3,5,6-tetrahydro*6-ptieriyl- 

204 


40 




73 

i 



101 

20 


51 

63 



89 

i ,i 

0 

1_ ¥ „.J 


L 


l|81. 


. Jjjlj 

-> 

' 40 

50 

60 

70 

eb 

90 

100 


117 i 

109 I i; 135 


176 

157 167 185 


772243 .D 


Thu Jun 09 08:43:53 2011 


Page 3 


Folk OIG PRR 047112 





























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-201l\SYSTEM7\02 16_ll\772243.D 
KAC 

16 Feb 2011 18:54 


ASD 

43 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 95 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


4.70 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 


99 


Abundance 

; 

80 j 
60; 

401 

20 


! 


Average 6F4.655To 4.839 min.: 772243. Dfy 
182 


94 


42 


o'J4 

;m/z :: > 40 

Abundance 


80 i 

i 

60! 

40 i 

20 42 


51 

1-fWfMp 


68 


105 


i. ;!i :,)•!! 

iJiJiJ.,. X 1 #. 


122 


138 152 166 

' T : [4V 


303 


198 


208216 226 


272 

244 258 I, 281289 


ji ; , t i;j -.j ; 1 ';| ; j ij.j.j , 7 . , , j-4'-i ! , ; ty i 

50 60 70 80 90 16o 110 120 130 1&T ISO 160 170 'l6 o 1 &) 2^0 2iQ 220 230 240 250 260 270 2 &) 2^0 300 

..‘W29T‘C'0"CA!NE 

8,2 


182 


i i 


51 


68 i 


oUjiii- 

Wz~> 40 


94 


105 


122 

j 114; i 135 


152 186 


198 


tm ,il. 1 1 14 Q . Iff, .1. 214 2?2. 244 . m, ...,... 

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


244 259 


272 


303 


772243.D Thu Jun 09 08:43:53 2011 
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Folk OIG PRR 047113 



















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2011\SYSTEM7\02_16_11\772244.D 

KAC 

16 Feb 2011 19:07 

BLANK 
ASD 
1 

DRUGS 

RTE 



jTime~> 2.00 ' 2.50 ' 3.00 3.50 4.00 4.50' ' 5.00 ’ 5.50' 6X )0 6,Eo ' 7.00 7.50 ' 8.0O 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


772244.D Thu Jun 09 08:43:56 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 047114 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2011\SYSTEM7\02_16_11\772245.D 

KAC 

16 Feb 2011 19:20 


ASD 

45 

DRUGS 

RTE 


Abundance 

3500000 



4 

70 

TfC: 772245,0 i 

3000000 






2500000 






2000000 






1500000; 

2.82 


[: 

i 

! 

1 

1000000 

1 1 
i 


! 

i 

1 

500000 


3.87 



; 

I 

n. 

K 

.j\,_ 

: 




Time-> ° 2.00 jF HjOO 3.60 4.66 4.50 5. 00 ' 5.fep ' 6.56 6.50 ' 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2.816 
3.870 
4.702 


1349077 19.95 26.25 

275155 4.07 5.35 

5139318 75.99 100.00 


772245.D Thu Jun 09 08:44:00 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_047115 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


F:\Q1-2011\SYSTEM7\02_16_11\772245.D 

KAC 

16 Feb 2011 19:20 


ASD 

45 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 95 

C:\DATABASE\PMWJTOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 2.82 C:\DATABASE\NIST98.L 


Phenacetin 

000062-44-2 

98 

Phenacetin 

000062-44-2 

97 

Phenacetin 

000062-44-2 

97 


Abundance 

j 1 ' 

Average dtZTWIo 2T959 min,: 772245XT 
1Q8 

F 

80 1 

1: 


60 

- 







1 

1 

f 

179 

40 


137 


i | 

43 




20 

53 80 




1 : 
i 

i m 

'1 65 i (H 

. 74 ! 91 102 , 

i 116122 

150 16-1 

I 207 1 

m/z»*> To 20 30 40 SO 60 70 80 90 16o 110 120 130 

140 150 ibO 1tO 180 190 260 



Abundance 

#119809: Pbenacetin 



108 

• 


80 




60 



179 

! 

i 

40: 


137 


43 ii 



: 20: 

I 80 



1 I 

; 53 11 



i 1 

0 

15 ^ if 53 \ i Q1 

1 J.i 37, ill:. hi 69 9 !, 

115 122 

150 163 i 


m/z-> io 2b' 30 ’ 40 ' 50 60 70 80 90 166 110 1^0' 130 140 'is6"l60 170 166 190' 200 


772245.D Thu Jun 09 08:44:00 2011 


Page 2 


Folk OIG PRR 047116 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-201l\SYSTEM7\02_16_ll\772245.D 

KAC 

16 Feb 2011 19:20 


ASD 
' 45 
DRUGS 
RTE 


Search Libraries 


C:\DATABASE\SLI.L 
C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 95 
Minimum Quality: 90 


PK# 

RT 

Library/ID 


CAS# 

Qual 

2 

3.87 

C:\DATABASE\NIST98.L 






Imidazo [2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6 -tet 

006649-23-6 

98 



Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 



Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

97 


Abundance 


80 


60 


40 


20 

51 

! 

42j ; 63 

0 

i iljJliWih* 


73 


Average oT3T8Wlo"3:9'6B mm.: 772245.D (-) 
148 


204 


101 


121 


89 


i.iU.109 


1131 


140 


Sm/z~> 




157 


170 


Abundance 


80 


245 

4b 5060 70 80 SO l6o 110 l2Q 13 0 140 150 16 0 170 180 190 200 210* 2^0 ' 2_i6 240 2$0 

#8403gnm1dazo[2,1 -bjthiazole, 

148 


281 

2^0 2f0 280 ; 


2Q4 


60 


40 


73 


101 


20 


I 

127 




51 63 

! ! 89 

is 

j 1 i 

j 1171 ! 

! 176 

|i 

0 

.j 1,1 

imji . 

135 

157 167 185 

h 


fri/z--> 


40 50 60 70 80 90 100 


772245.D 


Thu Jun 09 08:44:01 2011 


0 210 220 230 24(3 230 260 270 280 

Page 3 


Folk OIG PRR 047117 





































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2011\SYSTEM7\02_16_11\772245.D 

KAC 

16 Feb 2011 19:20 


ASD 
45 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 95 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3 4.70 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


Abundance 




Average of 4,6651o 4:85~0“mln^772245.0 (-) 
182 


80 


60^ 


40! 


94 


105 


20i 42 


303 


| | 55 


122 


hl/Z--> 

Abundance 

80 

60 

40 


68 | | | I 

0v-j4-; V-il|U r A ', . >1^ I M - h - ■'■[ ‘W- .v7- .. 

40 60 80 100 l20 140 160 If 


138 152 166 


198 


272 

X 208 222 243 259 ! 288 L„ 

2<j0 2io 240 ' 2^0 300 320 340 


355 | 


8? 


¥29: C0CA1MF 


182 


94 


105 


20 


42 


OK 

m/z~> 40 


55 68 ; 

J.i-iii.s A J 

H i 

•:;! li ; .JJl! 

I 

122 

135 

152 166 

60 

• 

80 

100 

iid 

140 

160 


198 


272 

214 244 259 

220 240 260 280 


303 

360 3^0 34o 


772245 .D 


Thu Jun 09 08:44:02 2011 


Page 


Folk_OIG_PRR_047118 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2011\SYSTEM7\02_16_11\772246.D 

KAC 

16 Feb 2011 19:32 


ASD 

46 

DRUGS 

RTE 


Abundance 

TfC: 772246 . D \ 

3500000 

4 

70 

3000000 


i 

2500000 



2000000 



1500000 




2.82 


1000000 

j 


500000 

.1 


n 

| 3.87 

| 

Time~> 

2.00 2 .icT~ a&0 3,60 4.00 4 .fc 6 

5.66 5.66 6.00 6.50 1 7.00 ' 7.66 ' 8.66 8.50 ' 9.66 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2.816 
3.870 
4.702 


1120592 18.83 24.01 

162082 2.72 3.47 

4666942 78.44 100.00 


772246.D Thu Jun 09 08:44: 04 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 047119 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q1-2011\SYSTEM7\02_16_11\772246.D 

Operator : KAC 

Date Acquired : 16 Feb 2011 19:32 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 46 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID 


Minimum Quality: 95 
Minimum Quality: 90 


CAS# Qual 



Folk OIG PRR 047120 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2011\SYSTEM7\02_16_11\772246.D 

KAC 

16 Feb 2011 19:32 


ASD 

46 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: 


C:\DATABASE\SLI.L 
C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 95 
Minimum Quality: 90 


PK# RT 

Library/ID 


CAS# 

Qual 

2 3.87 

C:\DATABASE\NIST98.L 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 


Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

97 


Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

96 

Abundance 

; i 

Average of 3,8491o3.976 min.:7722mD (-) 

148 




80! 


204 


O 

O 


73 

101 

1 


40 



121 


20 

51 

; i 89 

63 1 1 S 

|i! ! 1 

j 176 

Ij ...J:; 

! 42 ! 11 

oU r ph M 

iii.jiiiig,.IL 

Jiii 109 ,!. !;ji 29 137 


245 


ni/z-> 

AbunWrice 

80 

60 

401 
201 


281 

260 270 280 


P268W:imtcJazo[2,1 -bjthfazole, "2,3,5,6-tetrahydfch'6 : pfienyl r 
148 204 


101 


b/z-> 


0 


73 


53 | j o>< 

^ i \ i . ...jjirii^l 


127 


89 


! ,i i , \ > I •.: ; lO 1 i.i • :i!f 1 09 ij. L i : !!i IUU ; M 

TT 1 • j-1 I 'i !'!'• ijlh pl I I I M -j-: i I I *' * -1 • r T ■*—"| ; 1 —: >i' rl 47 1 1 i'i i r-f-rrrr ! • 1 1 I j'rtH I | "T-. • ; • • ■ ■ ■ , . ; -... ... • • 

40 50 6070 80 90 100 110 120 130140 150 160 170 180 190 200 210220 230 240 250 260 270 280 

Page 3 


117 


176 


135 


I 156 


186 


772246.D 


Thu Jun 09 08:44:06 2011 


Folk_OIG_PRR_047121 






























Area Percent. / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
Ac quisitionMe t h 
Integrator 


F : \Ql-2 01l\SYSTEM7\02__16__ll\77224 6 . D 
KAC 

16 Feb 2011 19:32 


ASD 

46 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST9 8.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 95 
: 90 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 

3 

4.70 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 

000050-36-2 

99 


Abundance" 


80 


60 


40 i 


; 42 


20 \ 


m(z--> 40 


51 


a? 


Average of 4.664 to 4.87T min.: 772"2"46U{-) 
182 


94 


105 


68 


122 


135 


152 166 


198 


303 


( ih.|jjpu. !; i! H .j^ji, i _ ij. j .j . ^_. jj. i J • . . j, 207 ( 222230 242 zov ^. ^ei^oy 

50 + Go' 70 80 90 100 110 tio 130 140 1^6 l5o 170 ’iio 190 200 210 2^0 230 240 25o'^ 270 2^0 2^0'300 


272 

258 : 281289 


Abundance 


T 

60 

j 

60 


40 


201 

(. j 

42 ! { 

1 i 

i 

! ! 51 68 : J 

0 


m/z--> 

40 50 60 70 80 


■#29:"C'0"CA!ME 


182 


94 


105 


i! ( 


122 


A! 1 , 114 ,! 135 ™ 166 


198 


214222 


244 259 


272 


303 


772246.D 


V rlWiVi-rMiH-i -= i . i J i] •! , r , H‘r:-I-r4 ? K'-!~.-. iTT+WrT! '-!) . rh ’■ rr"-!'vr: • ■ £ • ■ . TTTrrr-rV! • : ■ • • ■ iTTir^v: 1 - ; f i 

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 1 SO 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 

Thu Jun 09 08:44:06 2011 Page 4 


Folk OIG PRR 047122 



































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2011\SYSTEM7\02_16_11\772247.D 

KAC 

16 Feb 2011 19:45 


ASD 

47 

DRUGS 

RTE 


Abundance 

I 3500000! 

| 

j 3000000! 

! 2500000: 

I 2000000! 

1500000; 

; 1000000i 

500000) 

0!.., —,...., . 

frime-> 2.00 2.50 3 00 


4170 


3.88 


3.5o 4.bo 4.50 550 


TfC: 7/2”2473X 


550 6.00 6,50 ’ ' 7.00 


7.S0 8.00 ' ' 8,b0 9.bo 9.55 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.875 

1322175 

21.09 

26.73 

4.701 

4946800 

78.91 

100.00 


772247.D 


Thu Jun 09 08:44:09 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_047123 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2011\SYSTEM7\02_16_11\772247.D 

KAC 

16 Feb 2011 19:45 


ASD 

47 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 95 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST9 8.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 3.88 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 



Abundance 


80; 


60 i 


~ff84039: !midazo[2,1-b]tliiazo[e7Z3;5,6-tetrahydro-6-pheny!- 

2p4 

148 


40; 


20 


73 

1 


101 


127 



51 63 ! 

89 

U 117! 

! 176 il 





, ,81 .!:! i M| 109 ,! . 

135 157 167 185 



0 

m/z~> 

rm-vr • (■}■!■= V|qip--. r -,44- 

40 50 60 70 

80_«fc 100 110 120 

130 1^0 150 160 170 180 l6o 200 

210 220 230 240 

250 260 270 280 

772247.D 

Thu Jun 09 

08:44:10 2011 

Page 

2 


Folk_OIG_PRR_047124 





























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2011\SYSTEM7\02_16__11\77224 7 .D 
KAC 

16 Feb 2011 19:45 


ASD 

47 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 95 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2 4.70 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


Abundance 


80! 


82 


Average of 4.664 to 4:82g7mn.:T722471J(-) 
182 


601 


40 j 


! 94 

!. 105 


20 42 

I ! j 55 68 


303 


122 198 272 

140 ,! 166 i 208 222 242 259 ! 282 


355 


Wz--> 40 eb' 80 l6o ' 120 140 * ' 160 180 ' ' 200 220 240 260 2fk) 3f)0 320 340 

Abundance 


82 


80; 

i 

; ! 

so; 

1 i 

40 j 

20 1 42 

! ! 

! j 

o ; ->1-, 

*n/z--> 40 


#29: COCAINE' 


182 


94 


105 


55 68 

, .3 1 !,: .. 

60 


in hi 


122 

.1 135 152 166 


198 


214 


272 

244 259 | 


303 


80 100 120 140 160 ibo 200 220 240" 2^0 280 300 320 340 


772247 ,D 


Thu Jun 09 08:44:10 2011 


Page 3 


Folk OIG PRR 047125 

























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 
File Name 
Operator 
Date Acquired 

Sample Name _ 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 48 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


F:\Q1-2011\SYSTEM7\02_16_11\772248.D 

KAC 

16 Feb 2011 19:57 




Eundance 
3000000| 

2500000= 

2000000j 

1500000| 
1000000 | 
500000: 


3,87 

i 


4170 


7 FCV772248. D” 


(rime-> 2.00^2^0 ' ' 3.00 ' ' 3.50 ' 4.00 ' ' 4.60 ' ' 5,bb 5.60 ' 6.00 ' ’ 6.60 ' 7.00 7.60 ' ' 8.00 8.bo 9.00 ' 9.5<f 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.870 

899130 

17.65 

21.44 

4.702 

4193818 

82.35 

100.00 


772248.D Thu Jun 09 08:44:13 2011 


Page . 1 


Folk OIG PRR 047126 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-201l\SYSTEM7\02_16_ll\772248.D 

KAC 

16 Fe b 2011 19:57 

ASD 

48 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID 


Minimum Quality: 95 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


3.87 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo [2,1-b] thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6. 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 00664 9-23-6 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 


Abundance 


Average oTTBWTd 379971nln.: 77224BXT (-} 

148 


51 

! 89 

i ; 






i ! 63 

' ! i i 

! ] 

i;[ 

! 

131 140 ill 157 

-nr 

176 !!i 



. 

Mmi 

i l ivl j 

j .187 I t r jjjj:. _ 

245 

i i-n ■'"• "T -"i 

281 

r-ry: ■ • 


to/2--> 40 50 60 70 JO 90 100 110 120 130 140 15( 

Abundance "^84'03STffrni(fazoI2^BIllili 

148 


#840T9TTmTd azo (2,1 -bjlh Iazole;"2^,"5 ,64etiWyt!^ 

204 


i 

20 

51 63 

| 89 

127 

i : 

i l! 

j '1 


i ; Nil i 

176 

I 

i 0 

i.. 1 jipL, r . :. Jil 

Li.!:??..,.. 

#1109 .,;. i 135_ 

J: ; 157 16.7 185 ,J;j 


m!z~> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 l60 170 180 ld0 200 210 220 230 240 250 260 270 280 

772248.D Thu Jun 09 08:44:14 2011 Page 2 


Folk OJG PRR 047127 






























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-201l\SYSTEM7\02_16_ll\772248.D 

KAC 

16 Feb 2011 19:57 


ASD 

48 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 95 
Minimum Quality: 90 


PK# RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


4.70 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 


99 


jAbumTance 


80 i 


601 


401 


20 


j 42 


51 


8? 


.Average of4."665 to 4.871 min.; 772248.D (-} 


182 



94 

68 j | 

! 

j i 

J ■ 

■1 rMk: 


105 


si j, i.. , i;j . , i !., 135 ^ ^ 166 

Or , il'IvrfMiffp .till 1 ! -, | | i ’ | i | l j {l. T - r Jl;4i <1 : Ji.I.j , , . : \uh 1SjI : .,i I ri v.- |M - r T - r i 4 T- r 


122 


198 


272 


208 222 242 258 


Abundance 


m 


¥ 


#29: COCAINE 


281 


303 


182 


601 


40 


20 


42 


51 


68 


94 


105 


122 


U : t ,.,41]:!; I , . 1 h | i |: I •••! -1 •••, -i 1 -! : I: i "j“ 1 ’, • > . | ,H I ? i^i'V O T -r- , “ ‘ i‘. , , : " M " .....hi, 

to/z~> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 2^0 300 


: ;• j ,; 114 


135 


152 166 


198 


214222 


244 259 


272 


303 


772248,D 


Thu Juil 09 08:44:14 2011 


Page 3 


Folk OIG PRR 047128 



























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-2011\SYSTEM7\02_16_ll\772249.D 

KAC 

16 Feb 2011 20:10 


ASD 

49 

DRUGS 

RTE 


Abundance 

2500000! 

| 2000000 

| 

! 1500000 

l 

| 1000000 
500000 
0 


2.82 


3.87 


70 


tic- irzmjr 


;Tlme-> 2.66 2.50 3.00 3.50 -100 4.50 ' 5.00' 5.60 ' 6.bo 6.50' ' 7.00 ’ ' 7.50 8.00 8.50 9,00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2.816 
3.870 
4.696 


737690 

158954 

3227642 


17,89 
3.85 
78.26 


22.86 
4.92 
100.00 


772249.D Thu Jun 09 08:44:18 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_047129 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-201l\SYSTEM7\02_16_ll\772249.D 

KAC 

16 Feb 2011 20:10 


ASD 

49 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries 


PK# RT 


C:\DATABASE\SLI.L 
C:\DATABAS E\PMWTOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

Library/ID 


Minimum Quality: 95 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


2.82 C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 

Phenacetin 
Bucetin 
p-Phenetidine 


@ 000062-44-2 96 

001083-57-4 38 

@ 000156-43-4 22 


Abundance 

j i 

80; 

: 6o j 

i 40 

j 

I 20 [ 


43 


53 


jAbundance 

801 

i 

601 
i 

i 

40! 




Average of Z790'4o~2750T1fnTn.: 7 7 2249.0 {-) 
108 


137 


80 


179 


,| 65 l! 

jh,. 1 !, 72__ 

91 

_ 102 ,; M 

120 

129 

j, 150 

161 

207 

60 7b 80 

90 

100 ! jjo ’ 

120 

130 

140150 

160 

1?0 180 190 200 


#186: Phenacetin 
108 

ij 


“@P742 


179 


137 


20 : 




0- 


53 


80 

ij 


64 Ij 92 !|i jj 1^1 h 

40 50 60 70 80 90 100 i 10 ' l5o ’ 130 i#6 isO 160 170 ’ 180 190 200 


772249.D 


Thu Jun 09 08:44:18 2011 


Page 2 


Folk OIG PRR 047130 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2011\SYSTEM7\02 16_11\772249.D 
KAC 

16 Feb 2011 20:10 


ASD 

49 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

Minimum 

Quality: 95 


C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

Minimum 

Quality: 90 


C:\DATABASE\NIST98.L 



PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


3.87 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 95 


Abundance 


80; 


60! 


40; 


20 ; 
j 42 

0 i : jlj'id 

lm/z~> 40 


73 


101 


“Average of378441o 4.024 min.:'772~24^DT> 
1^8 


204 


121 


51 

1 63 

1 

! 89 

i! 


.i fi 1, i 

U81 ill 

(3:109 

I ! Il = <'V\ i 1 

|; ; j‘ 


■m-,4 1 !-. 1 j i-hri7 


il 31 


157 


176 


245 


281 


50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 100 170 180 190 200 2^0 220 200 240 250 200 270 200 


Abundance 


80; 


60 j 


2” 115]lbi azole; “2,3,5;6 : teiraFydro-6-pheny I- 


148 


294 


40 : 


20 ; 


73 


51 63 


101 


127 


89 


117; 




176 


J 156 


186 


Wz-> '4b 50 60 70 8'o oo'ioo' 110' 120 '130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 25o‘ 260 270 280 


772249.D 


Thu Jun 09 08:44:19 2011 


Page 


Folk OIG PRR 047131 

























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-201l\SYSTEM7\02_16_ll\772249.D 

KAC 

16 Feb 2011 20:10 


ASD 
49 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 95 
: 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

3 

4.70 

C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 

000050-36-2 

99 


Abundance 


80! 


82 


60| 


Average ofIM¥ 4523min.: 772249:o _ (-) 


182 


40 


94 


105 


20 42 


51 


68 

0! . -i-4-HW'i ■, MUhWW-'. • ,'|.i-r.i'i'i. -h 7.-’. ,...,7777-.7 17, ,. 7"„.,.. r 4^“7. 

jm/z —> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 l60 l7(> 180 190 200 210 220 230 2 40 250 260 270 280 290 300 

Abundance 


122 


A.. 


198 272 

207 222 242 259 282 


303 


82 


80 


60 i 


40: 


#29: COCAINE 


182 


105 


20 


42 


51 


68 | 


122 


' \J •• ♦ f ■■ i h 1 .... y r + -j . ... T , ... , jV: .!(»** 7T-j" 7 | I , | | r ! ■ 1 >•'«;>)«>!= r • I • :■! : 7 • ; ’! i ■ j : 

Wi/z~> 40 50 60 70 80 90 lOo 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


135 152 166 


198 


272 

214222 244 259 i 


303 j 


772249.D 


Thu Jun 09 08:44:20 2011 


Page 4 


Folk OIG PRR 047132 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-201l\SYSTEM7\02_16_ll\772250.D 

KAC 

16 Feb 2011 20:23 

BLANK 
ASD 
2 

DRUGS 

RTE 



i Time-> °£b6 ' 2.50 3.00 3.50 ' 4.00 4.^0 ’ 5.00 ' S.ko 6 .bo ' 6.§0 7.66 7.50 8.00 ' 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


772250.D Thu Jun 09 08:44:22 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 047133 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2011\SYSTEM7\02_16_11\772251.D 

KAC 

16 Feb 2011 20:35 

BLANK 

2 

DRUGS 

RTE 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


772251.D Thu Jun 09 08:44:26 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR 047134 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2011\SYSTEM7\02_16_11\772252.D 

KAC .~ 

16 Feb 2011 20:48 

COCAINE STD 

52 

DRUGS 

RTE 


Abundance 


4(69 


TTCT 772252.D 


15000001 

; * 

t | 

! 1000000 


500000! 


|Time--> 2.66 2,6 

0 3.bo ' 3.50 4.00 4.50_ 5.00 

' 5.60 6.00 ’ 

6.50 7.66 7.50 8.00 8.66 9.00 9.66 j 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.691 

1784897 

100.00 

100.00 



772252.D Thu Jun 09 08:44:34 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_047135 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name 
Operator : 

Date Acquired : 

Sample Name : 

Submitted by : 

Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Ql-2011\SYSTEM7\02_16_ll\772252.D 

KAC 

16 Feb 2011 20:48 

COCAINE STD 

52 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 95 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


4.69 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 

80 

i 


i 60 


40 


i i 

20 

42 

1 1 

o: 

j| : | 

!m/z-*> 

40 

Abundance 


I 801 


I 

j 60 

r | 


] 40 j 


i 20' 

42 


8? 


'"Average'OT476701O 4W mlrf.:772552.0(-) 


182 


94 

! 105 

i j 


67 


: Jj 

l| 


!l! 




122 

f 114j ! 135 152 ™ 


198 


214 


272 

242 260 288 


303 

I 


;m/z--> 40 50 6b 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 2<to 2lo 220 230 240 250 2§Q 270 280 290 36 0 

’S2~9: COCAINE 

8? 


182 

l 


94 


105 


: 51 

1 ! 
0 WHt. 


68 ; ill 

,! ; i:i 

* 


122 


198 


, lillil. 135 1 f 2 1 ? 6 A L_._ 214222 244 259 


272 


303 


[m/z-> “ 40 50 60 70 JO 90 100 110 lip 130 140 150 160 170 180 l90 200 21 0 2^ 0 230 240 250 260 270 280 290 300 

772252.D Thu Jun 09 08:44:35 2011 Page 2 


Folk OIG PRR 047136 































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q1-2011\SYSTEM7\02_16__11\772253 ,D 
KAC 

16 Feb 2011 21:00 

BLANK 
ASD 
2 

DRUGS 

RTE 


'Abundance ** “ " ." ” " ' TIC: 77225£D 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


I 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


772253.D Thu Jun 09 08:44:39 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR_047137 


















